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वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 6 नवम्बर, 2023 


का.आ. 4894(अ).--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 के 


खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, wage, श्री गोवर्धन सिंह रावत (जन्मतिथि: 
01.04.1970), मुख्य महा प्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में दिनांक 07.12.2022 
को रिक्त हुए पहले पद पर उप प्रबंध निदेशक के रूप में इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि या 
अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है। 


[फा. सं. 7/1/2023-एसी] 
कार्तिकेय मिश्र, निदेशक 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th November, 2023 


S.O. 4894(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of section 6 of the National Bank for 
Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby appoints Shri Goverdhan 
Singh Rawat (DoB: 01.04.1970), CGM, NABARD as Deputy Managing Director, National Bank for Agriculture and 
Rural Development for a period of 05 years with effect from the taking over charge of the post or until further orders, 
whichever is earlier, against the 1“ vacancy which arose on 07.12.2022. 

[F. No. 7/1/2023-AC] 


KARTIKEYA MISRA, Director 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 6 नवम्बर, 2023 


का.आ. 4895(अ).--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 के 
खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतट्टवारा, श्री अजय कुमार सूद (जन्मतिथि: 
15.08.1967), मुख्य महा प्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में दिनांक 01.08.2023 


को रिक्त हुए दूसरे पद पर उप प्रबंध निदेशक के रूप में इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिवर्षिता की आयु 
प्राप्त करने, अर्थात्‌ दिनांक 31.08.2027, तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है। 


[फा. सं. 7/ 1/2023-एसी] 
कार्तिकेय मिश्र, निदेशक 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th November, 2023 


S.O. 4895(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of section 6 of the National Bank for 
Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby appoints Shri Ajay 
Kumar Sood (DoB: 15.08.1967), CGM, NABARD as Deputy Managing Director, National Bank for Agriculture and 
Rural Development with effect from the taking over charge of the post till his superannuation i.e. 31.08.2027 or until 
further orders, whichever is earlier against the 2"! vacancy which arose on 01.08.2023. 


[F. No. 7/1/2023-AC] 
KARTIKEYA MISRA, Director 
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